JANUSZ 


BOJE 


MGR INZ. ELEKTRYK 
NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, SYN I BRAT 


zmarł skutkiem tragicznego wypadku samochodowego 19 października 1979 r. w wieku 38 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 26-go bm. 
o godzinie 12 w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach. 
Wyprowadzenie zwłok do grobowca rodzinnego nastąpi z kaplicy w Woli Duchackiej w tym 
samym dniu o godzinie 13, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, DZIECI, MATKA I RODZINA. 
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